Abliangigkeit der Capillaritat von der Temperatur.
49
eigenen Beobachtungen. Fiir Terpentinol lagen keine entsprechenden Zahlen vor. Fiir Wasser sind 14 Versuchsreihen niit 14 Rohren im Teinperaturintervall 0 bis 95° C. ausgefiihrt, fur die iibrigen Fliissigkeiten, bei denen die Beobachtungsschwierigkeiten sehr viel geringer sind als bei Wasser, nur je 2 an je 2 Rohren. Die Bearbeitung der Ergebnisse gescliab bei alien Fliissigkeiten nach der gleichen Mettiode, woriiber, wenigstens fiir die drei erstgenannten Fliissigkeiten, auf eine VerofFentlichung yerwiesen werden mag1). Fur Wasser gebe ich die Zalilen YOU 5 zu 5 Grad, fiir die anderen Fliissigkeiten nach den Temperaturen, bei welchen sie erniittelt wurden.
C a p illaritats coeff icienten.
t	\V a s s e r		Alkohol			Glycerin		
	a*	(j a2	t	a2	Q a2	t	a2	$0?
0°	14,99	14,99	14,5°	5,77	5,68	15,5°	10,68	10,66
5	14,88	14,88	29,7	5,53	5,36	52,1	10,51        10,40	
.10	14,77	14,76	50,9	5,21	4,93	76,5   !	10,26        10,06	
15	14,05	14,64	66,3	4,98	4,63	112,5	9,84           9,45	
20	14,53	14,50				147,9	9,32           8,74	
25	14,39	14,35				163,9	9,12	8,47
30	14,27	14,20						
35	14,14	14,06						
40	14,00	13,89						
45	13,86	13,73						
50	13,73	13,56						
55	13,59	13,40						
60	13,44	13,22						
65	13,30	13,05						
70	13,16	12,87						
75	13,03	12,70						
80	12,89	12,54						
85	12,72	12,32						
90	12,57	12,14						
95	12,42	11,95						
(Fiir Terpentin- und Olivenol a. f. S.)
Die Zahlen fiir a2 sind in cmm gegeben, £> ist bei Wasser ^die wahre Dichte, bei den anderen Fliissigkeiten die auf die Dichte bei 0° bezogene. In alien Fallen ist zu erkennen, wie stark a2 mit wachsen-der Temperatur abnimmt, noch starker natiirlich pa2, also auch (H). Zur analytischen Wiedergabe der Abnahme kann man sich beliebiger
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l) Weinstein,    CapiUaritatsuntersuchTUigen, Nr. 6.   Berlin, J. Springer.
Weinstein,  Therinodynamik.   II.n vorhanden. Sammtliche Untersuchungen stimmei darin iiberein, dass a2 mit wachsender Teinperatur fallt und zwa: rascher als das Volumen wachst, so dass auch (H) mit wachsende-Temperatur abnimmt. Statt "bereits anderweitig verojffentlichte Ergeb nisse anzufiihren, theilt der Verfasser einige von ihm selbst erhalten< Zahlen mit, die sich auf das so viel untersuchte Wasser, auf Alkohol Glycerin, Terpentinol und Olivenol beziehen, indem er zugleich di<
